28. BerecLnung von Stronwerteilungen durch Superposition.           71
Teil des Produktes aus  dem  Vektor  der Spannung  und  dem   zum Strom konjugierten Vektor erhalten wird.
Der erste Ausdruck rechts ist die Leistung bei offenen Klemmen, der zweite der Leistungszuwachs. Dieser ist im allgemeinen ver-schieden von dem Wert [$r/ 35^]r . 1st namlich P6' gegen P um einen Winkel 7 phasenverschoben, J^ gegen P,/ um <p6' somit gegen
$ ' P um <p5'-j-7, so ist  35^~ uni7 gegen S5 und um %' + 2y gegen
P phasenverschoben und der Leistungszuwachs wird P5'*75 cos (<p^ -j- 2 7). Dem Produkt [$P6'85k]r entspricht hingegen eine Leistung P5V5 cos 99^ Die beiden Ausdriicke werden in folgenden Fallen gleich:
1. Wenn alle Phasenwinkel Null, d. h. alle z Wirkwiderstande sind.
Hier gilt die Leistungssuperposition, wobei der Belastungs-zuwachs gleich ist dem Produkt aus dem Strom des hinzugeschalteten Zweigs und der Spannung an den offenen Klemmen. Sie trifft bei Gleichstrom stets zu.
2. Wenn y==Q oder 180° ist, d. h. wenn P5' mit P gleichphasig ist.
In unserem Fall trifft dies zu fur
ziz*=***\    und    % — 9>i = <P4 — 9V Ist dabei ^ < 22 , z±<^z^ so ist 7 = 0, im andern Fall 180°.
3. Ist 9?5'=90°, so ist der Leistungszuwachs nur Null, wenn gleichzeitig 7 = 90° oder Null ist.
In alien anderen Fallen ist der Leitungszuwachs
P5V5 (cos $?5' cos 27 — sin <pj sin 2 7) .
Eine Verallgemeinerung dieser Beziehungen isb in Kap. XII ab-geleitet.ltiplikation der Stromgleichung mit der Netzspannung P. wobei nach der Re^el Kan. ITT S. R4- die Lftifituno- als rl^rgibt, muB die geometrische Summe der in beiden Fallen vorhandenen Span-nungen an den Hauptklemmen AB die Netzspanmmg P ergeben und an CD die Spannung P^=J^^ Besteht im ersten Fall an AB die Netzspannung P, so muB im zweiten Fall dort die Spannung Null sein, d. h. diese Punkte sind fur den zweiten Fall als wider-standslos verbunden anzusehen.
